Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 des 
Sozialwerks Hechingen und Umgebung e.V. 


Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 wurde am 28.05.2013 im 
Beisein von Herrn Neufeldt, Caritasverband des Dekanats Zollern e.V. von den 
Rechnungsprüfern Reinhard Stehle und Heidrun Bernhard in den Räumen des 
Sozialwerks geprüft. 


Der Prüfung lag der von der Ökonomie Treuhand GmbH Steuerberatungs- 
gesellschaft, Freiburg erstellte Bericht vom 30.04.2013 über die Prüfung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2012 zugrunde. 


In die Kontenblätter und Belege wurde von den Rechnungsprüfern 
stichprobenartig Einsicht genommen. Die Rechnungslegung ist ordnungsgemäß 
und übersichtlich geführt. Beanstandungen haben sich keine ergeben. 


Das Rechnungsjahr 2012 schließt mit einem Jahresgewinn von 106.548,73 EUR 
ab. Die Steigerung des Jahresgewinns um rd. 60.000 EUR gegenüber dem 
Vorjahr wurde vor allem aus der anteiligen Zuteilung von Vereinsvermögen aus 
der Auflösung des Fördervereins Hohenzollernklinik erzielt. Ohne diesen 
Zufluss von rd. 140.000 EUR hätte das Sozialwerk einen Verlust von rd. 40.000 
EUR zu verbuchen. Das liegt vor allem daran, dass die Erträge aus 
Pflegedienstleistungen in geringerem Maße (+ 0,8 %) gestiegen sind als die 
Ausgaben, insbesondere die Personalausgaben (+ 2 %). Die Erstattungen der 
Krankenkassen sind nicht auskömmlich. 


Dem Prüfungsvermerk der Ökonomie Treuhand Steuerberatungsgesellschaft 
schließen wir uns in vollem Umfang an. 


Hechingen, 21.06.2013 


len. Wa 


Heidrun Bernhard 





